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PLANTATION EN PLEINE TERRE 


Période de plantation 

Nos bambous sont vendus acclimatés et cultivés en conteneurs : ils sont aptes à la plantation en 
toute période de l’année. Il faut cependant éviter les périodes de grand froid et veiller à ce que les 
bambous plantés en fin d’automne et hiver soient bien paillés au pied et arrosés en cas d’hiver sec 
ou de grand vent. 

La meilleure période de plantation se situe fin d’été et au cours de l’automne. 

Le travail du sol avant la plantation se fera sur une cinquantaine de cm de profondeur, avec si 
possible, incorporation d’un fumier bien décomposé ou d’un engrais complet. Le plant de bambou 
est retiré de son pot et placé en pleine terre de telle sorte que le niveau supérieur de sa motte ne 
dépasse pas le niveau définitif du sol en place. La confection d’un bourrelet entourant la plante et 
formant une cuvette, facilitera l’arrosage juste après la plantation et les arrosages ultérieurs. 


Mélange de plusieurs variétés 

La floraison des bambous peut provoquer leur mort. Afin de limiter ce risque nous recommandons 
de planter en mélange au moins 2 variétés pour les réalisations de haies.. 

Les bambous préfèrent les terres légères, fraiches et bien drainantes. Ils ne supportent pas les 
coins marécageux. Bien que semblant préférer les terrains acides (pH<) ou neutres (pH = 7), la 
plupart des bambous prospèrent bien en terrain légèrement alcalin et supportent le calcaire s’il n’est 
pas dominant. 


